ANTONINA z Syców RUMINSKA 


żona funkcyonaryusza z Elektrowni miejskiej 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 11 maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przędpogrzebowego na cmentarzu na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w niedzielę dnia 13 b. m. o godzinie 5-tej po południu, na który to 
smutny obrzęd stroskany mąż wraz z rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 14 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele 
św. Szczepana na Piasku. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
FRANCISZKA NOWINSKIEGO 
spadkobiercy 
w Krakowie, ul. Mikołajska L. (2 


